EN UYGUN FİYATLARLA HASTA YATAKLARI 


Hasta yatakları hastalar için özel olarak üretilen yatak türlerinden biridir. Hasta yataklarının 
fiyatı modele ve motorlarına göre değişiklik göstermektedir. Hasta yataklarının fiyatları dokuz 
yüz türk lirasından başlayıp üç bin beş yüz türk lirasına kadar çıkmaktadır. Her ekonomiye 
uygun hasta yatakları vardır. Fiyatlarının değişmesinin sebepleri tamamen karyola 
özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu özellikler yan korkulukların demir, plastik, ahşap 
olarak değişmesi ya da yan korkuluklarının plastik, ahşap veya demir olması gibidir. Hasta 
yataklarının motorları da modele göre değişmektedir. 

İki motorlu hasta yatakları fiyat olarak en uygun hasta yatağıdır. Yan korkulukları demir 
olan hasta yatakları diğer hasta yataklarına göre daha uygundur. En lüks hasta yatakları yan 
korkulukları ahşap olan ve dört motora sahip olan hasta yatağıdır. İki motorlu hasta yatağının 
motorları sayesinde baş ve ayak kısmı hareket etmektedir. Üç motorlu hasta yatağı ise baş ve 
ayak kısmının hareket etmesinin yanı sıra yukarı aşağı hareket etmektedir. Dört motorlu hasta 
yatağı ise tredenlenburg özelliğiyle asansör hareketine sahiptir. 

Tüm bu hasta yatakları 200 kg taşıma kapasitesine sahiptir. Fiyat farkları malzemeden 
dolayıdır. Kiralık hasta yatakları da bulunur. Kiralık hasta yataklarının fiyatı üç yüz türk 
lirasından başlayıp dokuz yüz türk lirasına kadar gitmektedir. Hasta yataklarının ahşap ev 
için olan modeli de bulunur. Bunun fiyatı da bin beş yüz türk lirasıdır. 




